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Fédération de la Gauche 
Démocrate et Socialiste 


Parti Socialiste S. EF. E. ©. 





Electrices, Electeurs, 


Je remercie vivement les 15.117 d'entre vous qui, dès le premier tour, m'ont manifesté leur confiance et 
placé dans une position très favorable pour le scrutin de ballotage du 12 mars. 
Malgré les apparences, M. ROCHARD N'AUGMENTE PAS SES VOIX PAR RAPPORT A 1962. || retrouve, à 


peu de choses pres, celles qu'il avait obtenues au second tour à ce moment-là, au détriment de M. ROMBEAUT. 
Il y a donc eu, simplement, déplacement d'un certain nombre de suffrages de M. ROMBEAUT sur M. ROCHARD. 

Ce que prouvent les résultats, c'est que LA GAUCHE A LA MAJORITE DANS CETTE CIRCONSCRIPTION 
ET QU'ELLE LE PROUVERA LE 12 MARS (notamment en fonction des accords de désistement intervenus sur 
le plan national entre la Fédération et le P.C.F.) 


Car la lutte continue: «IL RESTE BEAUCOUP, BEAUCOUP, BEAUCOUP 
A FAIRE » a récemment déclaré le général de Gaulle. Qu'ont-ils fait, 
depuis 9 ans bientôt de pouveir absolu ? 


c'est un aveu de carence de la part du chef deäl'Etat 


ALORS LE 12 Mars 
Contre le pouvoir personnel et BOUF la démocratie 
Contre la stagnation et BOUF le dynamisme économique 
Contre le conservatisme et BOUF la justice sociale 
pour UNE ECOLE, UN EMPLOI, UN TOIT et la PAIX 


Pour une France nouvelle, accueillante pour les jeunes, juste pour; la 
| population active, rassurante pour les personnes âgées, fidèle à la vieille 
tradition républicaine, démocrate et socialiste, 





TOUTE LA GAUCHE, TOUTES LES FEMMES, TOUS LES HOMMES DE PROGRES qui ont donné dans la 
circonscription en 1965, la victoire à MITTERRAND sur de Gaulle, D: 


doivent voter sans exception et faire voter 
pour le candidat de la Æ © ED S présenté par la SF I O 


VOTEZ G0r0es GARPERTIER 


 IMPRIM'OUEST - SAINT-NAZAIRE "OUEST - SAINT-NAZAIRE VU LES CANDIDATS. 
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